Sakire Senel Vefat Etti 


Yazan: Ahmet Günaydın - 8 Agustos 2019 


İlçemiz eski terzi esnaflarından merhum Rasim Şenel'in eşi, Merkez Bankası emekli 
Başmüfettişi Fatin Şenel ve Taşovasporun eski futbolcusu merhum Gökhan Şenel'in 
anneleri Şakire Şenel, tedavi gördüğü Samsun'daki özel hastanede 8 Ağustos 2019 
Perşembe günü (87) yaşında hayatını kaybetti. 


Merhumenin cenazesi 9 Ağustos Cuma günü Taşova Merkez Çarşı camiinde Cuma namazına 


müteakiben kılınan cenaze namazından sonra doğu mahallesine defnedildi. 


Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz. 
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